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ランプ表巧一覧 


ランプやブザーによつで、現在の状態や操たび正常か、あるいは、 
エラーび発生しでいるかを巧ることびできます。 

本紙襄面は、【内蔵 HDD の交換ちを】となっています。 

本紙をいつでち取り出せる場所に保管しでください。 


▼ランプの表示 


STATUS ] ランプ 

緑点な 

US 巨接続モードで接続しでいることを示します。 

緑点獅 

US 巨接続モードで本製品にアクじスしでいることを示します。 

青点な 

LAN 接続モードで使巧巧能なが態を示します。 

青点減 

LAN 接続モードでシステムが起動中、または LAN 接続モードでシステム設定処理を巧っているが態を示します。 

ホ点減 

接続モード時にエラーび発生したことを示します。 

消な 

本製品の電源び入っていないことを巧します。 

[ HDD エラー]ランプ （1,2) 

ホ点な 

を号じが胞する巧蔵八ードディスクが接続されでいません。 

ホ点ミ励 

垂号(こ対脑する内蔵八ードディスクに問題が発ちしでいまず， 

消な 

番号に対脑する内蔵八ードディスクが正萬動作であることを示します。 


▼が態別が処 


が態•操作 

ブザー 

[ STATUS ] ランプ 

[ HDD エラー]ランプ (1,2) 

が態 

電源コン t ント接続時 

なし 

消な 

消な 

本製品の電源が入っていないが態です。 

電源投入後 

ピッ 

青点滅 

消な 

システム起動中で东 

[ピピピ…」 

(繰り返し） 

ホ点減 i 

消な 

システム起動不能が態です。 

内蔵ディスクのシステムび読み取れない場含に発ちします。いったん電源を 

祝り、再度同じが態の場含は、修理を依頼しでくださし、。 

緑点な 

ホ点ミ威 

US 己接続モードで起動時、巧蔵八ードディスク2台で正常に RAID が組めま 

せん。ディスクにエラーが起こっでいたり、再構築中、八ードディスクが2台 

認識できなかった等が辜えられます。 NAS モードで起動し、本製品のステー 

タスや□グ表示を確認しでください。 

システム起動直穫 

ピー 

青点な 

消な 

正萬起動完3です。 

ピー(3回） 

ホ点減 

消な 

IP アドレス取得エラーが発ちしでいます。【画面で見るマニュアル】の 

【困ったと黃には】をご覧ください。 

UPS 麵告機能有効で UPS が未接続でを UPS の電源、監視巧の USB クーブ 

ルの接続を確認しでください。 

システムシャットダウン時 

なし 

青点滅 

消な 

システムシャットダウン処理中です。 

システム運南中 

ピー（3回） 

ホ点滅 

消な 

インターネット接続障害などの理由で、 iobb . net と通信で寒ないが態でを 

iobb . net 設定が無効になっていまず。ネットワーク罵境が復旧後、再度有効 

にしでください。 

ピー(10回） 

ホ点減 

ホ点ミ威 

ホ点滅した HDD に問題が発ちし、 RAID はデブレード状態(こなりました。 

設定画面をご確認のラえ、本紙裏面をご覧になり、問題の HDD を交換しでください。 

RAID が爾壊しました。 RAID の再構成び必要でず。設定画面をご確認のラえ、 

【画面で見るマニュアル】の 【 RAID が肅壊したときには】をご覧ください。 

ピツ （3 回） 

青点な 

消な 

リビルドが‘完3しました。 

設定操作を実行中 

なし 

青点減 

消な 

本製品の設定画面による設定標作を実行中です。 STATUS ランプが点減中 

は WEB 設定画面(こよる操作はできません。 

ディスクになする操作 

(フォーマット)を実行中 

なし 

青点滅 

消な 

ディスクにがする操作（フォーマット)を実行中は、な有サービスが停止しで 

おり、共有フォルダーのファイルにアク t スずることはできません。 

設定完3時 

ピッ 

青点な 

消な 

実行中の設定が完3しました。 

システム起動直後、 

またはシステム運南中 

ピー(繰り返し） 



本製品の巧蔵 FAN が故障しました。 FAN のが態をご確認ください。 

；^安をの為、日分程廈で本製品の電源が自動的に祝れまず 

く USB 接続モードの場舍> 

パソコンから本製品取り外し処理を巧ってから、電源を祝ってください。 

く LAN 接続モードの場含> 

設定画面の[□ク'表示]をご確認のラえ、電源をのっでください。 


▼ US 己バックアップディスクを接続/デジカメを接続 / US 己ディスクを接続 


が態•操作 

ブ ザー 

[ STATUS ] ランプ 

[ HDD エラー]ランプ (1 〜 2) 

状態 

デジカメ〕ピー実行中 

なし 

青点ミ励 

消な 

デジカメコピーを実行しでいます。 

デジカメバックアップ実行中 

なし 

青点減 

消な 

デジカメパックアップを実行しでいます。 

デジカメコピー終3 

ピッ （3 回） 

青点口 

消な 

デジカメコピーが正萬終3しました。 

デジカメバックアップ終3 

ピッ （3 回） 

青点な 

消な 

デジカメバックアップが正常終3しました。 

デジカ;コピー異常終3 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消な 

デジカメコピーに失敗しました。データを確認しでください。 

デジカメバックアップ異萬終3 

ピー （3 回） 

ホ点獅 

消な 

デジカメパックアップに失敗しました。データを確認しでください。 

USB 機器接続直後 

ピー （3 回） 

ホ点滅 

消な 

使巧でをない USB 機器を接続しました。 

スクジユールバックアップ終3 

ピッ （3 回） 

青点な 

消な 

スクジュールバックアップが'正常終3しました。 

スクジユールバックアップ異萬終：！ 

ピー(3回） 

ホ点減 

消な 

スクジュールバックアップに失敗しました。データを確認しでくださし、。 
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内蔵 HDD の交換方法 


内蔵 HDD に異常が'発ちし、正常動たしなくなった場合は、お客様ご自 
身で内蔵 HDD を交換することびでぎます。 

最ネ刀に下の「•た業の前に_!をお読みいただき、内容を巧分にご理 
解の上で慎重にた業を巧ってください。 


参作業の前 I ; 


' RAID モードをスパンニングでご利用の場含、]^下ま順を行つでもデータの復元はできません。 

'バックアップび司[能な場合、大事なデータは必すバックアップを行った上で巧業しでください。 

'交換用 HDD をおま元に準備しでください。交換用 HDD は必すオプション用 HDD をご使用ください。 

'オプション用 HDD じつしでは、別紙【必すお読みください】の【オプション品】をご確認ください。 

'古如章しでいない HDD を交換した場合、すべでのデータび失われます。故障したドライブ畜号を間違えないよラに巧分ご;'主意ください。 


参内蔵 HDD の交換手順 

〇 ご注意ください 

動作中や電源を切った直棲は、本製品表面が非常に熱くなつでレます。 

内蔵 HDD の交換た業は、巧分に時間をおいでから巧ってください。 

作業の結果、データを消失した場含でち、データの保証は一のいたしかねます。 


I 異常び発生した内蔵 HDD の番号をメモします。 

ブヴー、ランス設定画面から、內蔵 HDD のどちらに異常び発ちしたかを 
確認することができまず。 

※ランプの表示に関しでは、本紙裏面【ランプ表示一覧】をご覧ください。 
^必す LAN 接続モードで設定画面よりが態をご確認ください。 



0取り出した HDD の取手金具のネジり本)をドライバーで取り外し、 

交換巧 HDD に取り巧けます。 

取手を具を取り付けるときは、 HDD ラベルび上になるように置き、 

取ま金具のち向記号の矢巧が下向きになるよラに取り付けます。 

み 



ラベル面 


わ! 


巧 


ム：方向記号 



〇ネジなど小さな部品にごミ主意ください 

誤って、お子様び取りがしたネジを □ に入れ 
ないよラにごま意ください。 



0交換する HDD び下側じなるよう、本製品を樹こ寝力せます。 

下段の取まを具のち向記号の失巧び、下向きじなるよラに寝かせます。 
(本製品背面をま前に置き、 HDD 1 の場合はろ側へ、 HDD 2 の場合は左側 
へ寝かします。） 

交換する HDD の取まま具つまみ、引さ出します。 

XHDD を取り出す際には、多少力び必要です。 





似上で、交換完了です。 


この後、 LAN 接続モードで再度クーブル類を取り巧け、電源ボタンを巧し、電源を入 
れます。 

ミラーリング ( RAID 1) でご利巧の場含、自動的に修復が業 ( IJ ビルド)びはじまります。 
スパンニングでご利用の場合、本製品の設定画面からフォーマットしでくださし、。 

Q US 巨ケースレは取り付けないでください 

LAN 接続モードで起動を、巧業び完3するまで USB 接続モードは使田できません。 

Copyright (〇 20101-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 



























































































